الجمهورية العربية السورية أسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية في جامعة طرطوس نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 
وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2015 - 2016 
الحد الأدنى للقبول 80.671 
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1997 22001 
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